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PART III 
Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 2 ) 


- 33,150 


3 84/2011 - ശ്രീകൃഷ്ണപുരം നിർമ്മാണത്തിൽ 
ഇരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീ യ റിംഗ് കോളേജ് 

ഹോസ്റ്റൽ വൈദ്യുതീകരണം - 13,25,952 
4 85/ 2011 - തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് ലാ കോളേജ് 
റിസർച്ച് സെന്ററിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 
3 7 ,78,859 


നമ്പർ ഇ .എൽ.2 -625/ 1 / 2011-12 . 

- 2011ജൂ ലൈ 28. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന 
പവൃ ത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ്, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്ര വച്ച കവറു ക ളിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലോ സ്വീക രി 
ക്കു ന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേഷം യാതൊരു 
കാര ണ വ ശാലും ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്നതല്ല. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 


19 ,500 


13 , 050 


14 ,250 


| കമ 
നമ്പർ 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 

( 2) 


20 , 400 


5 86 /2011 - കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 
കൂതാളി ഫാർമേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്ററിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം ? 5, 20 ,713 
6 87 / 201 - വയനാട് കൽപ്പറ്റ തൊഴിൽ ഭവന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം ? 5, 68, 433 
7 88/ 2017 - കോലഞ്ചേരി കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം ? 8,14,485 
8 89 / 2017- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ബയോകെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിന്റെ വൈദ്യുത 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ? 24,486 
9 90/ 2011 - ആലത്തൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്കാവശ്യമായ 
ഫാൻ, ലൂബ്എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
പ്രവൃത്തി- Y 7,31, 822 


(1) 


6 , 150 


8 ,350 


1 82 / 2011 - വയനാട് മേപ്പാടി പുതിയ 
ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണ പ്രവൃത്തികൾ - 3,33,731 
83/201 - തൃപ്രയാർ ഇൻഡോർ വോളിബാൾ 
സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ജനറേറ്റർ വിതരണം ചെയ്ത് 
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി ? 11,00,750 


27 ,550 


18 , 300 


16th AUG. 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


586 


(1) 


10 91/ 201 - തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് J1, 
J2, J3 ബ്ലോക്കിന്റെ വൈദ്യുതീകരണത്തി 
നാവശ്യമായ ഫാൻ, ട്യൂബ്എന്നിവ വിതരണം 
ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി - ? 14,09,951 

35,250 
11 92/2011- തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 400 

കിടക്കകളുള്ള വാർഡിന്റെ വൈദ്യുതീകരണത്തി 
നാവശ്യമായ ഫാൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന 
പ്രവൃത്തി { 7,54 ,800 

18 , 900 


നമ്പർ ഇ .എൽ.2 - 625/ 1 / 2011 - 12. 

2011 ആഗസ്റ്റ് 1. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന 
( പവ്യ ത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ്, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലോ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേഷം യാതൊരു 
കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതുമാണ്. 


കമ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


(1) 


30 , 200 


1 94 / 2011 - 12 - ആലപ്പുഴ കൃഷ്ണ പ ര ത്തുള്ള 
മസിയ ത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 

3 12 , 07 ,515 
2 95 / 2011- 12 - ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശു പ്രതി 

കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള കൊട്ടാരം ബിൽഡിംഗിന്റെ 
പുനർവൈദ്യുതീകരണം 10, 49,270 
96 / 2011-12- തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ടെക്നിക്കൽ 
എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ ആഫീസിൽ 
പു തു താ യി നിർമ്മിച്ച നില യിൽ അ ധിക 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,64,226 


26 ,250 


6,650 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 700 + 
കെ . വി. എ . റ്റി . @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1,700 + കെ . വി. എ . റ്റി . 
@ 4 %, കമ നമ്പർ 3 - ന് ? 2 , 700 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, 
ക്രമനമ്പർ 4 , 7, 9, 11 ഇവയ്ക്ക് 1 1,500 + കെ . വി . എ . റ്റി . ത 
4 %, കമ ന മ്പർ 5 - ന് ? 1, 100 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %, 
ക്രമനമ്പർ 6- ന് ? 1,200 + കെ . വി . എ . റ്റി. @ 4 %, ക്രമനമ്പർ 
8 - ന് ? 500 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 % , കമ ന മ്പർ 10 - ന് 
R 2,200 + കെ . വി . എ . റ്റി . @ 4 %. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 17 - 8- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 8 - 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 19 - 8-2011, 
4. 30 മണി. 

കരാറു കാരുടെ യോഗ്യത - കമ ന മ്പർ 1- നും 8 - നും 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ഇ ല ക് ടി ക്കൽ " ബി ക്ലാസ്സ് 
ക രാ റു കാർ, കമ ന മ്പർ 2 - ന് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ടിക്കൽ “ എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനും 100 കെ . വി . എ . 
കപ്പാസിറ്റി ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ്, 
ക്രമനമ്പർ 3, 4, 5, 6, 7 ഇവയ്ക്ക് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ക്രമനമ്പർ 9, 10, 11 
ഇവയ്ക്ക് അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കൾ വിതരണക്കാർ. 

- പ്രവൃത്തിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമ ന മ്പർ 2 - ന് 
സിവിൽ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ് 3 മാസം, കമ നമ്പർ 10 - നും 
11- നും സിവിൽ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ് 2 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 
സിവിൽ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികു തിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിനായി 
തിരു വ ന ന്തപുരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീ യ റുടെ ഓഫീസിൽ 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയത്തിനകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ സൂപണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) 
ഓഫീസിൽനിന്നും 10 - 8 - 2011 മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ ? 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും 
അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ 
പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാ ധ ക മാ യി രി ക്കും . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


4 97/ 2011- 12 - തിരുവനന്തപുരം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് 

സെന്ററിൽ 200 കെ . വി . എ . ജനറേറ്റർ വിതരണം 
ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ ? 18 ,52,094 


46, 350 


5 98 / 2011- 12 - - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
നഴ്സസ്- കം -ഹൗസ് സർജൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽ 
കേടായ ഫാനുകൾ മാറ്റുന്നതിനും അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ നടത്തുന്നതിനും - 2,99 ,946 


7 ,500 


6 99/ 2011 -12 - ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ പട്ടികജാതി 
വികസന വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലെ പോസ്റ്റ് 
മെടിക് ഹോസ്റ്റലിന്റെപുനർവൈദ്യുതീകരണം - 
Y 3,13 ,596 


7 , 850 


| 7 100 /2011-12 - കൊല്ലം വെട്ടിക്കവല ഐ . റ്റി . സി.യുടെ 

വർക്ക് ഷോപ്പ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീ 
കരണവും നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തലും-- 
3 2 ,51,653 


6, 300 


8 101/ 2011 - 12 - കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ കോഫിഹൗസിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം X 2,18,195 


5 ,500 


- 9 102 / 2011- 12 - അടൂ രിലുള്ള കോളേജ് ഓഫ് 
അപ്ലേഡ് സയൻസ് അക്കാദ മിക്ക് 
ബ്ലോക്കിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം X 2,75,131 


6, 900 
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10 103/2011- 12 - കൊല്ലം മൈനാഗപ്പള്ളിയിലെ 
വിവിധ വാർഡുകളിലുള്ള 20 അംഗൻവാടി 
കെട്ടിടങ്ങളുടെ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 4, 11,846 

10 ,300 
11 104/ 2011- 12 - തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേറ്റ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന 

പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് തുകയുടെ 
സിസ്റ്റം വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ 2.5 % 


| RE - TENDER NOTICE 
No. EL2- 625/2011- 12 . 

- 1st August 2011. 
The Superintending Engineer, PWD Electrical Wing, 
Thiruvananthapuram on behalf of the Governor of Kerala 
invites competitive tenders for execution of the works 
mentioned below from the Electrical Contractors by post/ 
hand so as to reach the office of the undersigned on or 
before 26 - 8 - 2011 , 4 p . m . in sealed cover. At any 
circumstances, if the tender day happens to be a holiday 
then next working day the tenders will be accepted and 
opened . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 1,900, 
ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1, 600, ക്രമനമ്പർ 3, 5, 7, 9 ഇവയ്ക്ക് ? 600, 
ക്രമനമ്പർ 4 - ന് 7 2,800, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് ? 700 , ക്രമനമ്പർ 8 - ന് 
3 500, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് ? 900, ക്രമനമ്പർ 11- ന് ? 1, 100. 


EMD 


Sl . 
- No. 


Tender No . and Name of 

Work with PAC 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 25 - 8- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 


26,000 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 8- 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 - 8 - 2011, 
4 .30 മണി. 


1 105/ 2011 - 12 - Electrical Installation of 

AC Plant at Kerala House, New Delhi 

R 10 ,39,157 
2 1 06/2011 - 12 - SITC of a 1000 Litre 

Electric Hot Water Plant at Kerala 
House, New Delhi (Rate Quoted ) 


Quoted 

rate 
of 2 . 5 % 


കരാറു കാരുടെ യോഗ്യത - കമ നമ്പർ 1 - നും 2 - നും 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ഇല ക് ടി ക്ക ൽ " എ ക്ലാസ്സ് 
രജി ട്രേ ഷൻ, ക്രമ നമ്പർ 4- ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ " എ ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനും 250 കെ . വി . എ . 
ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസും, ക്രമനമ്പർ 
11 - ന് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ “ എ ക്ലാസ്സ് 
രജിസ്ട്രേഷനും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ജോലിയിൽ പരിചയവും, 
മറ്റു ള്ള വയ് ക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ഇല ക് ടിക്ക ൽ 
" എ / ബി ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ. 

- പ്രവൃത്തിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 1, 2, 10 , 
11 - ഇവയ്ക്ക് 30 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 3 , 5 , 8 , 9 - ഇവയ്ക്ക് 15 
ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 45 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 6- നും 7 - നും 
20 ദിവസം. 


ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നികു തിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിനായി 
തിരുവനന്തപുരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീ യ റുടെ ഓഫീസിൽ 
മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയത്തിനകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 23 - 8 - 2011 മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ ? 100- ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും 
അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരി ഗ ണി ക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ 
പവൃത്തികളെ സംബ ന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും 
ഇതിനും ബാ ധ ക മാ യി രി ക്കും . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ 
ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


Cost of tender form — 1,600 + KVAT 4 % for 
Sl. No.1 and 7 800 + KVAT 4 % for Sl. No. 2 . 

Last date and time of request of application for 
tender - 25-8 -2011, 1 p . m . - 

Last date and time of receipt of tender — 26 -8 - 2011, 
4 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 26 - 8- 2011, 
4.30 p . m . 

- Qualification of Contractors Kerala PWD " A Class 
Registration 250 KVA Capacity / Registered “ A ” Class 
Electrical Contractors Licence in CPWD /P & T MES /IITF 
Registration for Sl . No. 1 and Registered Manufactures/ 
their Distributors /Contractors for Sl. No. 2 . 

Time of completion — 45 days for Sl. No. 1 and 
3 months for Sl. No. 2 . 

Intending Tenders for the work should request in 
writing to the Superintending Engineer, PWD Electrical 
Wing , Thiruvananthapuram up to the time mentioned 
above. The tender forms will be issued from the office of 
the Superintending Engineer ( Electrical) , PWD 
Thiruvananthapuram on 5 - 8 - 2011 to 26 - 8 -2011, 1 p . m . 
Tender accompanied without sufficient EMD and fully 
filled up preliminary agreement on Kerala Stamp Paper 
worth * 100 will be rejected . All conditions regarding 
tender prevailing in the PWD are applicable to this case 
also . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം താഴെപറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർഘാസ് പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് ബിൽഡിംഗ്സ് 
ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്സ്, 

- ( ഒപ്പ്) 
തിരുവനന്തപുരം. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 
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ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 
[ നമ്പർ 02/ എഇഇ/ 2010- 11] 


മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലോ സ്വീക രി 
ക്കു ന്ന താ ണ് . നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേഷം യാതൊരു 
കാരണവശാലും ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


1 105/ 2011- 12 - ന്യൂഡൽഹി കേരളാ ഹൗസിൽ 

പുതിയ എ . സി . പ്ലാന്റിന്റെ വൈദ്യുതീകരണ 
പ്രവർത്തി - 10,39,157 

26, 000 


നമ്പർ ഡി. ബി. റ്റി.80 / 05 ( വാല്യം 3 ). 

2011 ആഗസ്റ്റ് 2. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം, മാവേലിക്കര താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് 23 - 8 - 2011 വൈകുന്നേരം 5 മണിവരെ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും 04/ AEE /2011 - 12 - ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്- 2011 - 12 
പുതിയടം- ഗോവിന്ദമുട്ടം, പ്രയാർ റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 000 
മുതൽ 4/ 200 വരെ സൈഡ് ബേംമുകൾ ഗ്രാവൽ ഉപയോഗിച്ച് 
ഉയർത്തുക - 1,00 ,000. 

നിരതദ്രവ്യം ? 2,500. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1 400 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 24 -8- 2011, 
11.30 മണി. 


2 106 / 2011- 12 - ന്യൂഡൽഹി കേരളാ ഹൗസിൽ ഉദ്ധരി 

1000 ലിറ്റർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് വിതരണം ക്കുന്ന 
ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ - 

തുകയുടെ 

2 . 5 % 


ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 1 - ന് 
? 1,600 + VAT 4 %, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 800 + VAT 4 %. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 25 - 8 - 2011, 1 മണി. 


നിർമ്മാണ കാലാവധി 1 മാസം. 


ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 26 - 8- 2011 , 4 മണി. 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ 
- നിലവിലുള്ള എല്ലാ ലേല വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോമും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും പൊതു മ രാ മത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ( www. keralapwd. gov.in ) 
എടുക്കേണ്ടതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
- നിരത്ത് ഉപവിഭാഗം, 
മാവേലിക്കര. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 26 - 8 - 2011, 
4 . 30 മണി. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - കമനമ്പർ 1- ന് 250 കെ . വി . 
ലൈസൻസ് കപ്പാസിറ്റിയും അംഗീകൃത PWD / CPW, MES , 
" A ക്ലാസ്സ് കരാറു കാർ, കമനമ്പർ 2 - ന് അംഗീകൃത 
നിർമ്മാതാക്കൾ വിതരണക്കാർ. 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമനമ്പർ 1 - ന് 
2 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 3 മാസം. 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന 
നി കു തിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തി നായി 
തിരുവനന്തപുരം പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യ റുടെ ഓ ഫീ സിൽ 
മേൽപറഞ്ഞ സമയംവരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എൻജിനീയറുടെ ( ഇലക്ട്രിക്കൽ) 
ഓ ഫീസിൽ നിന്നും 5 - 8 - 2011 മുതൽ ദർഘാസ് ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് വിതരണം 
ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ ? 100 മുദ്രപത്രത്തിൽ 
പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി നിരതദ്രവ്യവും 
അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ 
സംബ ന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
Office of the Chief 
Engineer, PWD Buildings and 
Local Works, 

( Sd.) 
Thiruvananthapuram . 

Superintending Engineer. 

( Electrical). 


[ നമ്പർ 02/എഇഇ /2011- 12 . 
നമ്പർ ഡി . ബി.1- 1/ 2008 . 

2011 ആഗസ്റ്റ് 1. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി കോട്ടയം റോഡ്സ് സബ് 
ഡി വി ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക് സി ക്യൂ ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ 
താഴെപറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


- (1) 


- ( 2) 


(3 ) 


1 52 / എഇഇ / 2011 - സ് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പയർ 

വർക്കുകൾ - കോട്ടയം - കാരാപ്പുഴ റോഡിൽ 
ഓടനിർമ്മാണം ? 3,00 ,000 


7 ,500 


2 53/ എഇഇ / 2017 - ടി മുട്ടമ്പലം- നാഗമ്പടം 

റോഡിൽ ഓടനിർമ്മാണം X 2,00,000 


5 , 000 
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(1) 


(2 ) 


( 3) 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - കമ നമ്പർ 2 , 14 , 15 
ഇവയ്ക്ക് 1 416 , ക്രമ നമ്പർ 12 - ന് ? 520, മററുള്ളവയ്ക്ക് 
3 624. 


3 54 / എഇഇ/ 2011 - സ് പഷ്യൽ റിപ്പയർ 

വർക്കുകൾ - പാമ്പാ ടി - നെ ടു കുന്നം 
റോഡിൽ ഓടനിർമ്മാണം ചെയിനേജ് 
0/ 00- - 2 / 00 കി . മീ . - ൽ 3,00, 000 
55 /എഇഇ/ 2011- ടി മന്നൂപ്പള്ളി-പൂവത്തിളപ്പ് 
റോഡിൽ ഓട നിർമ്മാണം ചെയിനേജ് 
7 / 800 കി . മീ . 2 3, 00 ,000 


7 ,500 


ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 26 - 8 - 2011, 1 മണിവരെ. 

-- ടെണ്ട റു കൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
26 - 8 - 2011, 3. 30 മണി. 


- 4 


551 . 


7 ,500 


7 ,500 


5 56/ എഇഇ/ 2011- ടി തിരുവഞ്ചർ-ചെങ്ങളം 

റോഡിൽ 13 / 500 മുതൽ 15/ 00 കി . മീ . 
ചെയിനേജിൽ കേടുപാടുപറ്റിയ കലുങ്കിന്റെ 
ബല പ്പെ ടു ത്തലും പാർശ്വ ഭി ത്തി 
യുടെയും ഓടയുടെയും നിർമ്മാണവും - 
? 3, 00, 000 
57 / എഇഇ / 2011- ടി ആറുമാനൂർ റോഡിൽ 
ചെയിനേജ് 5/ 700 - നും 6/200 - നും ഇടയിൽ 
വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് കോൺക്രീറ്റ് 

ബ്ലോക്ക് ഉറപ്പിക്കൽ ? 3,00 ,000 
7 58 /എഇഇ/ 2011- ടി മൂലവട്ടം- കൊല്ലാട് 

റോഡിൽ സംരക്ഷണ ജോലി- Y 3, 00, 000 


6 


- ടെണ്ടർ ഫോമുകളും ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളും കരാറുകാർക്ക് 
പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിന്റെ വെബ് സൈറ്റിൽ 
( www.keralapwd . gov .in) നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടു ക്കാ വു ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവ ശ്യ മായ മറ്റു 
രേഖകൾ സഹിതം ഈ ആഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില കോട്ടയം റോഡ് സ് 
സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് 
മാറാവുന്ന വിധം ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോ 
ടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വിലയായി 
ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കൂടാതെ വാലീഡ് ലൈസൻസ് ഗസറ്റഡ് 
ആഫീസർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത കോപ്പിയടക്കം സമർപ്പിക്കണം. 
ടെണ്ടറുകളും ഡാറ്റും പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത 
കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 
- ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച കേരള പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും 
ബാധകമാണ്. 


7 ,500 


7 ,500 


8 01 


59/എഇ/ 2011 ടി അയർക്കുന്നം-പാമ്പാടി 
റോഡിൽ ചെയിനേജ് 0 / 500 മുതൽ 2 / 00 
കി . മീ . വ ര ഓ ട നിർ മ്മാ ണം 
? 3, 00,000 


7 , 500 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്ത് വിഭാഗം, 
കോട്ടയം. 


7 ,500 


( ഒപ്പ്) 
- അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

-- എഞ്ചിനീയർ. 


7 ,500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


9 60/എഇ/ 2011 - ടി ബോട്ട് ജെട്ടി റോഡിൽ 

- ഓട നിർമ്മാണം ? 3,00,000 
10 61/ എഇഇ/ 2011 - ടി അരീപ്പറമ്പ്- പാമ്പാടി 

റോഡിൽ അണിവേലി ജംഗ്ഷനിൽ വികസന 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ ? 3,00,000 
11 62/ എഇയ/ 2011 - ടികാരക്കക്കുഴി- തോട്ടക്കാട് 

റോഡിൽ ചെയിനേജ് 0/ 000 മുതൽ 
1/ 00 കി . മീ . വരെ ഓടനിർമ്മാണം - 

? 3,00,000 
12 63 / എഇഇ / 2011 - ടി കഞ്ഞിക്കു ഴി - 

കൊ ല്ലാട് റോഡിന്റെ സം ര ക്ഷ ണ 
ജോലികൾ - 2 , 50,000 


7 ,500 


- [ നമ്പർ 6 / എ . ഇ . ഇ ./ 2011- 12) 
നമ്പർ ഡി . ബി . 534/ 05. 

2011 ജൂ ലൈ 29. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോട്ടയം ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് 
ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്19 - 8- 2011-ാം തീയതി 4 മണിവരെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
ക്രമ 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 


6 , 250 


- ഫ്ളഡ് ഡാമേജസ് 


13 64/ എഇഇ / 2011 - കാലവർഷത്തിൽ തകർന്ന 

അടിച്ചിറ -മാന്നാനം റോഡിലെ ചെയിനേജ് 
2 / 00 മുതൽ 3 / 00 കി . മീ . വരെ 
കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കൽ - 
? 3,00,000 


( 1) 


- ( 2 ) 


7 ,500 


14 65/ എഇഇ / 2017- ടി അതിരമ്പുഴ- ഏറ്റുമാനൂർ 

റോഡിലെ ചെയിനേജ് 0/000 മുതൽ 0/ 500 
കി. മീ . വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ പാർശ്വ 
ഭിത്തിയുടെ പുനർനിർമ്മാണം ? 1,00,000 


750 


2 ,500 


- 47 / എ . ഇ . ഇ . ബി . എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ്. ഡി. 
2011 - 12 -- കോട്ടയം ഗവ. പോളിടെക്നിക് 
കോളേജിലെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രത്തിന് 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ? 30,000 
2 48 / എ . ഇ . ഇ . ബി . എൽ. കെ . റ്റി. എം. എസ്. ഡി. 

2011-12 - മലങ്കര A 1 ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ജില്ലാ 
ജഡ്ജിയുടെ വസതിയുടെ തുറന്ന ഇടവഴിക്ക് 
കൂര ഇടുകയും ഔട്ട് ഹൗസിന് അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക 
3 2 ,75,000 


15 66/ എഇഇ / 2017 - ടി കൈതകനാൽ- കല്ലറ 

റോഡിൽ ചെയിനേജ് 3/ 00 മുതൽ 5 / 00 
കി . മീ. വരെ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് 
ഉറപ്പിക്കൽ - 2, 00,000 


5 , 000 


6 ,900 
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പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ബി . 164/ 10. 

2011 ജൂ ലൈ 28 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, പീരുമേട് 
താഴെ പറയുന്ന പണികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


1, 900 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


1 , 500 


3 49/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി . എം. എസ്. ഡി. 

2011 - 12 - പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മലങ്കര 
G 0 കാർട്ടേഴ്സിലെ അധികമായി വളർന്നു 
നിൽക്കുന്നമരച്ചില്ലകൾമുറിച്ചുമാറ്റുക, പരിസരം 
വൃത്തിയാക്കുക മുതലായവ - 75,000 
4 50 / എ . ഇ . ഇ . ബി.എൽ. കെ . റ്റി. എം . എസ് . ഡി. 

2011 - 12 -- കറുകച്ചാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ 
കൂരയും പരിസരവും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 

പ്പണികൾ നടത്തുക - 60,000 
5 51 / എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി . എം. എസ്. ഡി. 

2011 - 12 - കോട്ടയം പൊതു മരാമത്ത് റെസ്റ്റ് 
ഹൗസിലെ വി . ഐ . പി . മുറിയ്ക്കും PWD 
മുറിയ്ക്കും സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക - 

3 70,000 
6 52/ എ . ഇ . ഇ . ബി. എൽ. കെ . റ്റി. എം. എസ്. ഡി. 

2011-12 - കോട്ടയം ആർഐറ്റി.-യിലെ മെക്കാനിക്കൽ 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ഡായിംഗ് ഹാളിന്റെ 
വികസനം ? 2,85,000 


| 8/എഇഇപി/2011-12 - ഏലപ്പാറ- വാഗമൺ റോഡിൽ 

കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 17 / 000 വരെ വാർഷിക 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുക - X 2,00,000 5,000 
2 9 /എഇഇപി/ 2011-12 - കുമളി - ആലടി റോഡിൽ 

കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 9 / 000 വരെ ടി 
3 2,00,000 

5 ,000 


1, 750 


3 11/എഇഇപി/ 2011-12 - - മൂന്നാർ -കുമളി റോഡിൽ 

കി . മീ . 99 / 000 മുതൽ 106 / 000 വരെ ടി 
? 2 , 00 ,000 


5 , 000 


7 ,150 


4 12 /എഇഇപി/ 2011- 12 -- ഒന്നാം മൈൽ അട്ടപ്പള്ളം 

ആനവിലാസം റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 
- 6/ 000 വരെ ടി - 1 1,50, 000 


3 ,750 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് ? 300 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - നും 6- നും ? 600 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 
3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് ? 400 + വാറ്റ്. 

കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 3, 5 ഇവയ്ക്ക് 1 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2, 4, 6 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം. 


3, 000 


5 14 / എഇഇപി/ 2011- 12 - മുറിഞ്ഞ പു ഴ - മത മ്പ 

റോഡിൽ ടി - 1,20,000 
6 15 / എഇഇപി/ 2011- 12 - കല്ലാർ - ഗ്രാമ്പി റോഡിൽ 

കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 6 / 400 വരെ ടി - 
Y 1, 50 ,000 


3, 750 


7 16 / എൻഇപി/ 2011 - 12 - ഗ്ലൻ മേരി റോഡിൽ 
കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 8 / 400 വരെ ടി - 
1,50, 000 

- 3,750 


- 8 17/ എഇഇപി/ 2011 - 12 - 35 -ാം മൈൽ തെക്കേമല 

റോഡിൽ കി. മീ . 0 / 000 മുതൽ 6 / 900 വരെയും 
കപ്പാലുവേങ്ങ - തെക്കേമല റോഡിൽ 0 / 000 
മുതൽ 4/ 300 വരെയും ടി - 1,50,000 


3,750 


ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും ടെണ്ട ർ ഷ ഡളും 
ക രാ റുകാർക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
"" www. keralapwd .gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് 
ആവ ശ്യ മായ മറ്റ് രേഖകൾ സഹിതം ഈ ഓഫീസിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ നിശ്ചിത 
വില കോട്ടയം ബിൽഡിംഗ് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ബാങ്ക് 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ദർഘാസിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർ ഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കു കളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കൂടാതെ അംഗീകൃത ലൈസൻസ് ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഇതോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും ഡാറ്റും പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 
കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളു . ദർഘാസ് 
സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാ ധ ക മാ യി രി ക്കും . കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിലും 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


9 18 | എഇഇപി/ 2011 - 12 - ചെറു വള്ളിക്കുളം- 

കണയങ്കവയൽ റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 
3 / 500 വരെ ടി - 1,00, 000 


2 , 500 


7 ,500 


10 19 / എഇഇപി/ 2011 - 12 - പി . ഡി . റോഡിൽ 

കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 19 / 000 വരെയുളള 
ഭാഗത്ത് കാടുവെട്ടലും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് 
പെയിന്റിംഗും കിലോമീറ്റർ കല്ലുകൾ പെയിന്റ് 
ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക - ? 3,00,000 
20 / എഇഇപി/ 2011-12 - വണ്ടിപ്പെരിയാർ -മൂഴിയാർ 
റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 20/ 000 വരെയുളള 
ഭാഗ ത്ത് വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
ചെയ്യുക - ? 3,00 ,000 
22 / എഇഇപി/2011 -12 - ചുള്ളിക്കാനം - വാഗമൺ 
റോഡിൽ കി . മീ . 2 / 000 മുതൽ 8/ 000 വരെ 
വാർ ഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുക - 
7 1, 50 ,000 


7, 500 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
പി . ഡബ്ലൂ . ഡി . ബിൽഡിംഗ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സബ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം. 

- എഞ്ചിനീയർ. 


3 ,750 


16th AUG. 2011 ] 
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ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില ? 417, 521, 625. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
25 - 8 -2011. 

- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 8- 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 8 - 2011, 4.30 മണി. 

കരാറുകാർക്കുവേണ്ട യോഗ്യത - " സി ക്ലാസും അതിനു 
മുകളിലും. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി - 3 മാസം. 


സ . ഉ . ( ആർ. റ്റി .) നമ്പർ 1245/ 2010 / പൊ . മ . വ . തീയതി 
2- 8- 2010 - ന് വിധേയമായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
27 - 8- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ പോസ്റ്റ് ( രജിസ്ട്രേഡ്/ 
സ്പീഡ്) അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4.30 - ന് 
ഹാജ രാ യിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. 


- ദർഘാസ് നമ്പരും പവ്യത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും - 06 /എഇഇ / 2011 - 12 - തൊടു പു ഴ - മുട്ടം കോടതി 
സമുച്ചയത്തിൽ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 75,000 . 

നിരതദ്രവ്യം ? 1, 875. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 400 + വാറ്റ്. 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 112 മാസം. 


നിബന്ധനകൾ 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റ് വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ 
സഹിതം ( ടെ ണ്ട ർ ഫോമിന്റെ വില , നിര ത ദ വ്യം , 

ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, പ്രാഥമിക 
എഗ്രിമെന്റ് മുതലായവ) സ . ഉ . ( ആർ. റ്റി ) നമ്പർ 1245 / 2010 / 

പൊ . മ . വ . തീയതി 2 - 8- 2010 അനുസരിച്ച് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് നമ്പർ, പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, 
കരാറുകാരന്റെ വിശ ദ മായ മേൽ വിലാസം മുത ലാ യവ 
രേഖ പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ട താ ണ് . പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ ദർഘാസ് നിയമങ്ങളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 


1. ടെൻ ഡർ ഫോമും ടെൻഡർ ഷഡളും 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതും, പൂരിപ്പിച്ച് 
ടെൻ ഡർ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം ഈ 
ആഫീസിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ( ആർ. ടി .) നമ്പർ 
1245 / 2010. പൊ .മ . വ . തിരുവനന്തപുരം തീയതി 2 - 8 - 2010 
( പകാരം നിശ്ചിത സമയത്തിനു മുമ്പായി 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
2. ടെൻ ഡർ ഫോമിന്റെ നിശ്ചിത വില അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക്, 
പീരുമേട് ബാഞ്ചിൽ മാറാവുന്ന വിധം ഡിമാന്റ് 

ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെൻഡറിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
3. ടെൻ ഡർ ഫോമിന്റെ വില യാ യി ചെക്കുകളോ 
മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുക ളോ 

സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
4. ടെൻ ഡറുകളും ഡാഫ് റ്റും പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 

അംഗീകൃത കൊറിയർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 
5. കോൺടാക് ടേഴ് സ് രജിസ് സ്റ്റേഷന്റെ പകർപ്പ് 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
6. ദ ർ ഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി ആ വശ്യമായ മുദ്രപ്രതത്തിൽ പൂരിപ്പിച്ച് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ദർഘാസ് 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
7. ദർഘാസുകൾ സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വി വ ര ങ്ങ ൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ബ 


( ഒപ്പ്) 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, അസിസ്റ്റന്റ് 
തൊടുപുഴ, ഇടുക്കി. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- നമ്പർ ഡി . ബി . ടി . ഇഇ / ബി.എൽ. ഡി./ 2011- 12 . 2011ജൂ 


ലൈ 28. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട വിഭാഗം, എറണാകുളം 
താഴെ പറയുന്ന ജോലികൾക്ക് മുദ്രവച്ച മത്സര സ്വഭാവമുള്ള 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 23 - 8 - 2011 വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ ആയിരിക്കും. അന്നേദിവസം ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തു വിഭാഗം, 
പീരുമേട്. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1 - 250 / 99 . 


2011ജൂ 


ലൈ 26. 


( 3 ) 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ്സ് സബ് 
ഡിവി ഷൻ, തൊടു പു ഴ , ഇടുക്കി താഴെ പറയുന്ന 
പവ്യ ത്തിക്ക് അംഗീകൃത കരാറു കാരിൽനിന്നും മത്സര 
സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ മുദ്രവച്ച് കവ റു ക ളിൽ 


- 23 / ഇ . ഇ . ബി. എൽ. ഡി ./ 2011-12 - ആയുർവേദ 
കോളേജ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ വനിതാ 
ഹോസ്റ്റലിന്റെ പുതിയ ബ്ലോക്കിനുമുകളിൽ 
ഡോർമിറ്ററി മാതൃകയിൽ മുറികൾ 
പണിയുന്നതിന് ? 14, 50 ,000 


36 ,300 


16th AUG. 2011 ] 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


592 


(1) 


2 24/ ഇ . ഇ . ബി. എൽ. ഡി ./ 2011 -12 - മഹാരാജാസ് 

കോളേജ്, എറണാകുളം ക്യാമ്പസിൽ 
പാർക്കിംഗ് ഷെഡ് നിർമ്മാണം ? 4,80,000 


12 , 000 


30,000 


3 25 / ഇ . ഇ . ബി. എൽ. ഡി./ 2011 - 12 - ഹൈക്കോടതി 

സമുച്ചയത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി 

ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കൽ - 12 , 00,000 
4 26 / ഇ . ഇ . ബി . എൽ. ഡി ./ 2011- 12 - കേരളാ 

ഹൈക്കോടതിയിലെ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാഡമി 
യിൽ ലാൻ കേബിളിംഗ് ജോലികൾ - 
Y 1,90, 000 


4 ,750 


ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില - ക മ ന മ്പർ 1 - ന് 
? 2,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് ? 1,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
3 - ന് ? 1,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് ? 400 + വാറ്റ്. 

- നിർമ്മാണ കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 1- നും 3 - നും 3 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 2 - നും 4 - നും 1 മാസം. 

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - എ . ബി. സി. ക്ലാസ്. 

ദർഘാസ് സംബ ന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ www. keralapwd .gov.in നിന്ന് 
അറിയാവുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
കെട്ടിട വിഭാഗം, 
എറണാകുളം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 1 - നും 2 - നും 
? 417 , ക്രമനമ്പർ 3 - ന് ? 1,769. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി കമ നമ്പർ 1- നും 
2 - നും 1 മാസം, ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 6 മാസം. 

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത " സി യും അതിന് മുകളിലും 
- ആവശ്യമായ ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ www.keralapwd.gov.in 
എന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് 
ചെയ്യേണ്ട താ ണ്. ഫോറത്തിന്റെ നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള 
വിലയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും 
എടുത്ത എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട വിഭാഗം, 
പാലക്കാട് എന്ന പേരിൽ മാറാവുന്ന വിധത്തിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റും ദർഘാ സിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ്. 
ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 
രീതിയിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം കരാറു 
കാ രന്റെ നില വിൽ പാബല്യ ത്തിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

-- ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത തീയതിക്കുള്ളിൽ/ സമയത്തി 
നുള്ളിൽ അംഗീകൃത കൊറിയർ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ഈ 
ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഓഫീസിൽ ദർഘാസുകൾ 
നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കു ന്ന ത ല്ല . തപാലിലോ കൊറിയറിലോ 
ഉണ്ടാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായി 
രിക്കുന്നതല്ല . 

- ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിട വിഭാഗം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
പാലക്കാട്. 


- ( ഒപ്പ്) 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ പി. ബി. ഡി5- റ്റി .എൻ/2/ 2011 -12. 2011ജൂ ലൈ 22. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കെട്ടിട വിഭാഗം പാലക്കാട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 22 - 8 - 2011 വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ അന്നേ 
ദിവസം 4.30 - ന് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാ ര പ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

അടങ്കൽ തുകയും 
1 12/ 2011 - 12 - - എൽ. എം . റ്റി. സി. മലമ്പുഴയിൽ 

സയിൽ വെവ് ഇൻ വെട്ടർ സിസ്റ്റം 

വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും -- 1 1,24,400 3, 150 
2 13 / 2011 - 12 - ഒറ്റപ്പാലം വെറ്ററിനറി പോളി 

ക്ലിനിക്കിൽ സ യിൽ വെവ് ഇൻ വെട്ടർ 
സിസ്റ്റം വിതരണവും സ്ഥാപിക്കലും - 

56,500 
3 14 / 2011 -12 - ചിറ്റൂർ സർക്കാർ കോളേജിൽ 

വനിതാ അമനിറ്റീസ് സെന്റർ നിർമ്മാണം - 
t 10 ,86, 611 

27 ,200 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

[ നമ്പർ 12 / 2011- 12) 
നമ്പർ ഡി . സി .- 13 / ടി.എൻ./ 2011- 2012. 2011 ജൂ ലൈ 29. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 31- 8- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
ദർ ഘാ സു കൾക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4 . 30 - ന് തുറക്കുന്ന താ ണ്. 
അന്നേദിവസം അവധിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
തുറക്കുന്നതാണ്. 
| കമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും - ദർഘാസ് 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

ഫോറത്തിന്റെ 

വില ( 8 ) 
( 1) ( 2 ) 

( 3 ) 
കണ്ണൂർ ജില്ല 
1. പാനൂർ ടൗൺ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 19 , 400 + 

മേനപം-പൂക്കോട് റോഡ് (എസ്.എച്ച് 38) വാറ്റ് 
കി . മീ. 5 / 100 മുതൽ 6 / 000 വരെയും, 
കതിരൂർ- നാദാപുരം റോഡ് കി. മീ . 
7 / 300 മുതൽ 8/ 050 വരെയും 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ ? 128. 78 ലക്ഷം 
പൂക്കോം- ചൊക്ലി റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 18 , 000 + 
മുതൽ 2 / 740 വരെ 

വാറ്റ് 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 8 119.56 ലക്ഷം 
കീഴ്മാടം-കള്ളിക്കണ്ടി റോഡ് കി. മീ . 

18 , 800 + 
0/ 000 മുതൽ 3/ 000 വരെ 

വാറ്റ് 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ ? 125.30 ലക്ഷം 


1,450 


16th AUG. 2011 ] 
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- പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി1. 422/ ടി.എൻ./ 2011. 

2011ജൂ ലൈ 23. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകൾ ഉപവിഭാഗം, 
കൽപ്പറ്റ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുദ്രവെച്ചതും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കാവുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 4.30 മണിക്ക് അവ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


വാറ്റ് 


- (1) (2) 

( 3 ) 
- കോഴിക്കോട് ജില്ല 
അപഗ്രഡേഷൻ വർക്സ് 2010 -17 

9 , 000 + 
പൊറ്റമ്മൽ- പാലാഴി റോഡ് കി . മീ . 

വാറ്റ് 
3/ 400 മുതൽ 8/ 630 വരെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (പുനർ ദർഘാസ്) 

Y 59.89 ലക്ഷം 
5 അപ്ഗ്ര ഡേഷൻ വർക്സ് 2010 - 1 

8 ,600 + 
വടകര- വില്ല്യാപ്പള്ളി-ചേലക്കാട് റോഡ് 
കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ 3 / 000 വരെ 
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ (പുനർ ദർഘാസ്) 
X 56. 74 ലക്ഷം 
അപഗ്രഡേഷൻ വർക്സ് 2010 - 11 

8 ,600 + 
സ്റ്റേജ് IV - കോട്ടയ്ക്കൽ ബീച്ച്- കൊളാവി വാറ്റ് 
പാലം - ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം-കുറുമ്പ ഭഗവതി 
ക്ഷേത്രം റോഡ് കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 
3/ 250 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 
3 56. 84 ലക്ഷം 
നിരതദ്രവ്യം ? 50 ,000 വീതം. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിയും 
സമയവും - 31 - 8 - 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 


ക്രമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
- ദ്രവ്യം 


ചെന്നലോട്-ഊട്ടുപാറ റോഡിൽ കി. മീ . 
10 / 000 - നും 11/ 000 - നും ഇടയിൽ 
അടിയന്തിര പാർശ്വ സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തി - 98,319 


2 , 500 


2 കൽപ്പറ്റ- വാരാമ്പറ്റ റോഡിൽ കി . മീ . 

0 / 000 മുതൽ 0/ 500 വരെ ഡയിനേജ് 
സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ 3 2,99 ,286 


- 7 , 500 


ദർ ഘാസ് ( പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമനമ്പർ 1 - ന് 
400 + 17 ( വാറ്റ്) , കമനമ്പർ 2 - ന് ? 600 + 25 ( വാറ്റ്) . 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 31-8 - 2011 
വൈകുന്നേരം 4. 30 മണി. 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതി- - 23 - 8 - 2011. 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം - " ഡി - യും ഉപരിയും. 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - കമനമ്പർ 1 - ന് 
| 2 മാസം, കമനമ്പർ 2 - ന് 3 മാസം. 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd .gov. in - ൽ നിന്നും പരസ്യ 

പ്പെടുത്തിയത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാ വു ന്നതും 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടർ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
പി . ഡബ്ല . ഡി റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്, കൽപ്പറ്റ, 
വയനാടിന് സമർപ്പിക്കാവുന്നതുമാണ്. 


- കരാറു കാർക്കു വേണ്ട യോഗ്യത - പൊതു മരാമത്ത് 
ജലസേചന വകുപ്പിൽ എ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷൻ. 

നിർമ്മാണ കാലാവധി കമനമ്പർ 1, 2, 3 ഇവയ്ക്ക് 
6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 4, 5, 6 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd . gov.in - ൽ ഹോം പേജിൽ 
" Latest Tenders - Read More എന്ന ലിങ്കിൽ തുറക്കുന്നതിന് 
അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ്മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് കരാറുകാർക്ക് 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്എടുക്കാവുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ഫോമുകൾ 
ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതുമാണ്. 

- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാല ങ്ങ ളും , ഉത്തര മേ ഖല , കോഴിക്കോട് 
എന്നവർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ്, നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക കരാർ, രജിസ്ട്രേഷന്റെ 
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പി എന്നിവ സഹിതം ദർഘാസിനൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 
അംഗീകൃത കൊറിയർ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുളളു . 
കരാറുകാർ അവരുടെ ഇ മെയിൽ ഐ . ഡി . നമ്പരും ഫാക്സ് 
നമ്പരും ദർഘാ സി നൊപ്പം സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
തപാലിലുണ്ടാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തര 
വാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


- ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ നിശ്ചിത വില അസിസ്റ്റന്റ് എക്സി 
ക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്നവിധം ദേശസാൽകൃത ബാങ്ക് 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി ചെക്കുകളോ മറ്റേതെങ്കിലും 
തരത്തിലുള്ള ഒടുക്കലുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


- ടെണ്ടറുകളും ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളും രജിസ്റ്റേർഡ് 
പോസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കു 
ക യു ള്ളു . ക രാ റു കാർ അ വ ര വരുടെ നില വിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം 
അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് സഹിതം നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക 
കരാർ ? 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, 
ഉത്തരമേഖല , 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, 
കൽപ്പറ്റ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


